画 IED キャ ノビ ー 灯 ( 配 光 デー タ シ ー ト ) 


上 部 光 東 
下部 光 東 
最大 光度 |4 


510.8 cd 


デー タ は 初期 の 標準 値 


光度 (cd) 


| AA) | BB) | cc) | 
【 鉛 直 配 光 曲 線 図 】 | 0O'" | 45086 | 45086 | 45086 | 


| 40° | 30109 | 29564 | 29106 
| 60'" | 15255 | 14999 | 14686 | 
| 90'" | 207 | 210 | 210 

| 00 | oo | oo | 


